Ludwik Wolowicz 


nadkonduktor kolei pañstwowej 


przeżywszy lat 60, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakra- 
mentami, zmarł dnia 6 Grudnia 1892 r. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Kolegów, Znajomych i pobożną Publicz- 
ność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we Czwartek dnia 8-go b. m. o godz. 3 popołudniu 
z domu L. 19 przy ulicy Długiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Konces. Zakład pogrzebowy Franciszka Nowińskiego, ul. Kopernika 8. m. Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


